Witold Wiszniewski 


Doktor praw, Inżynier Agronomiji, 
Wiceprezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Kółek Rolniczych w Krakowie 


przeżywszy lat 54, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia 11 grudnia 1934 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowieckim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w piątek dnia 14 b. m. o godz. 3, popołudniu. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 17 b. m. o godzinie 10 rano w kościele OO. Kapucynów. 
O czem zawiadamia 
Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Krakowie. 
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Kraków, pl. Szczepański 2. — Tel. 103-31. 


